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    La luz no daba tregua y le tapaba la visión cuando abrió los ojos. Todo pasó de negro a amarillo en un segundo y tuvo que levantar la mano y colocarla en frente suyo para hacerse un poco de sombra entre los dedos.
Sintió la arena gruesa y caliente en su espalda y se incorporó de a poco.
Kilómetros de arena para un lado.
Kilómetros de arena para el otro.
Dunas y dunas de arena interminables hasta el horizonte y probablemente más allá.
Tardó unos segundos en hacer memoria, y luego se preguntó cómo era posible despertar ahí cuando la noche anterior estaba tomando tequila en un sillón de un bar del centro …
Y entonces ahí sí se despertó.

  

  

